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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


(2 ) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 12 / 3984 / 2017. 

2017 ജൂ ലൈ 20 . 
നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .12/ 3622 / 2017. 

2017 ജൂ ലൈ 20 . 

സാങ്ക തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1979 ജൂല 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2007 നവം ബർ 

മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽഎഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ആട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

പരീ ക്ഷ യിൽ കോഴി ക്കോട് കേരള ഗവൺ മെന്റ് 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് 
കോളേജിൽ നിന്നും 81050213 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 

പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും 7416 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 
ശ്രീ . അരുൺനാഥ്, ജെ . എസ്. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 

പ്രകാരം പാസായ ശ്രീ. സി. കെ . ശിവരാമൻ എന്ന ആൾക്ക് 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി രി ക്കുന്നു . 

നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 

ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 

- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
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നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


.18 / 4129/2017 . 


2017 ജൂ 


ലൈ 21. 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2000 ജൂൺ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . സി . ഇ . സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
പരീക്ഷ യിൽ 11827 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീ . സുരേഷ്, എ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ കെ . ജി. സി. ഇ . 
സിവിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ 11787 
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു . മേൽപ്പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരു വ ന ത പ രം - 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 18 / 2465 / 2017. 

2017 ജൂ ലൈ 22 . 
സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2001 ജൂൺ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . സി . ഇ . ( ആട്ടോമൊബൈൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ) പരീക്ഷയിൽ 14145 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസായ ശ്രീ . റാനിഷ്, കെ . ആർ. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 

കെ . ജി . സി . ഇ . ( ആട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ്) 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ 12488 നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി രിക്കുന്നു . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


- ( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ . 


അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
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